GUIA PARA LA PLANIFICACION Y SISTEMATIZACION DE LOS ESPACIOS DE DIALOGO 


Información básica para el diseño de los espacios de diálogo: 


¿Nombre del espacio de diálogo y fecha 
programada? 


¿Cuál es el tema o los temas a tratar? 


conversatorio virtual “¿Cómo enfrentar la 
violencia desde el Cauca? Experiencias desde 
los pueblos indígenas, campesinos y 
cimarrones" 

8 de abril de 2022, hora 4 p.m 

La incontrolable violencia en el Cauca y cómo 
los pueblos originarios la enfrentan. 


¿Cuál es la metodología del espacio de 
diálogo? 


Conversatorio 


¿Quiénes participarán? (Personas, 
Organizaciones, Instituciones) ¿cómo se prevé 
esa participación? 


Participarán del conversatorio y de manera 
virtual: Jairo Narváez (guardia indígena), Javier 
Fiesco (guardia campesina) y Olga Pechené 
(guardia cimarrona), de la Asociación de 
Consejos Comunitarios del Norte del Cauca 
(ACONO). 


¿Qué tipo de comunidades participarán y 
dónde se realizará? 


Representantes de comunidades indígenas, 
campesinas y cimarronas del Cauca, en 
Colombia, vía la plataforma Google Meet. 


¿Qué tipo de propuestas se aspira acordar o 
proyectar? 


e Las razones que han generado una violencia 
incontrolable en la región del Cauca 

e Las medidas aplicadas y por adoptar desde los 
pueblos para enfrentar esta problemática. 


Para la sistematización de los espacios de diálogo (una vez realizados) 


Servicios en Comunicación Intercultural Servindi y 


Nombre del Socio: 


Nombre del espacio de 
diálogo: 


Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC 


“¿Cómo enfrentar la violencia desde el Cauca? Experiencias 
desde los pueblos indígenas, campesinos y cimarrones"' 


8 de abril de 2022, hora 4 p.m 


Fecha de realización: 


Dónde se realizó (Explicar si Virtual 


fue Presencial o virtual) 


La incontrolable violencia en el Cauca y cómo los pueblos 


Temas tratados: 


Metodología o formato del 
espacio de diálogo: 
Actores participantes y 
representación: 


Conversatorio 


originarios la enfrentan. 


Participarán del conversatorio y de manera virtual: Jairo Narváez 
(guardia indígena), Óscar Vivero (guardia campesina) y Olga 


Tipo de comunidad (es) donde 
se desarrolló el espacio de 
diálogo 


Propuestas, acuerdos y 
proyecciones logradas 


Pechené (guardia cimarrona), de la Asociación de Consejos 
Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). 


e Sobre las razones que han generado una violencia incontrolable 
en la región del Cauca: el fracaso de la política antidroga del país, 
la expansión de cultivos ilícitos, la ubicación estratégica del Cauca 
que favorece estas actividades, la no implementación del 
Acuerdo de Paz y el abandono estatal en sus diversas formas 
(económicas, sociales y territoriales). 

e Sobre las medidas aplicadas y por adoptar desde los pueblos 
para enfrentar esta problemática: la respuesta que se elabora 
desde los pueblos indígenas están vinculadas a la defensa del 
territorio y el trabajo con las comunidades, mediante las 
guardias comunitarias (indígena, campesina y cimarrona). Por 
otro, se destacó el deber que tiene el Gobierno, en adelante, de 
reconocer las autonomías, reglas internas y formas de 
organización de los grupos étnicos del Cauca. 


